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'.  ^ = o,
dx
so nenntHerr Duhem das Gleichgewicht ein vollstandiges, anderen-falls ein theilweises.
Ferner wird die freie Energie so gerechnet, dass sie in eineni Gleichgewicht, welches mit Bezug auf einen raoglichen isothermisclien uinkehrbaren Yorgang stabil ist, ein Minimum darstellt, so dass
62)                       (dF)# = Q,
ist, woraus folgt, dass wir haben iniissen
63)                 fo2 + 2        - 8x8v +        Sv* > 0.
^
Da  die Aenderungen dx, Sv moglich   sein sollen ,   miissen sie  auch reell sein.    Folglich ist
_
;                     8 a;3 cv*        \dxdvj   ^
Aber es ist auch (Seite 307)
somit muss sein
Die entsprechende Grosse -^ — r— kann  positiv oder negativ  sein.
Nun haben wir   fiir zwei benachbarte  isotherinisch - isopiestische  Zu-stande
woraus folgt
67)
... •^—j ist positiv, somit haben wir gleichzeitig
f
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Die aufgenommene Warme ist allgemein
J8Q = 8U -\-p8v
und da
*='-•<$£), Gleicb-g-ewichtebedingung gegen rnogliche umkehrbare Vorgange, falls auf clen K(">rper ein allseitig gleicher Druck wirkt,
